Attachment Pack for iON the ACTION 

アタッチメントパック 

iON the ACTION 巧応 


取扱説明書 / Instruction Manual 



セッティングち法 

4*ぷ* ぶ* ぶ♦ぶ 


ベースとボルトキャップ 
を用意します 


ボルトキャップを反時 
計回りに緩めます 
(※完全にがさない 
でください） 


上からコネクション 
パーツを垂直に挿 
入します 


カチッという音がする 
まで挿入します 


ボルトキャップを時計回り 
に締め固定します 



カメラの底面にあるスライド部分とコネワシヨ カチッと音がずるまで挿入して、 ラバーバンドの凹凸部分が図のように上面になること 

ンパーツを組み合わせます かれないことを確認してください を確認して、ベースの底面の溝にラパーバンドのフッワ 

部分を入れます 




ラバーバンドのフッワ部分 
を隣の溝に移動し、フッワ 
します 


ラバーバンドを図のようにベースのスペース部 しっかりと弓 I っ張り、カメラ本体をコネクションパーツから取り 

分に挿入します 固定してください 外す時は④の部分を下に押しながら、 

カメラを矢印方向に弓1っ張ってください 


【販売元】 ご不明は点は下記カスタマーサポートへお電話ください 

サミットブ□-バル•ジャパン株式会社 【カスタマーサポート】 

〒105-0003東京都港区西新橋 3-3-1 西新橋 TS ビル 7 F TCI Q 570-078^77 

• http://www.iontheaction.jp 営業時間 : 平日 1 0-1 7 時 (± 曰•祝祭日を除く） 


型番： ITACAP-JP 








